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Diagnostico 


Pronostico 


Establecer si hay salud 
o enfermedad 

Establecer la entidad 
patologica 


Definir su gravedad y 
evolucion 


Plan de tratamiento 


Lograr estado de 
salud bucal 
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Diagnostico por imageries 

Complemento del examen clinico 
Valor: 

Legal 

Diagnostico 

Evaluacion a distancia 
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Radiograflas 


Digitales 


Analogicas 


Retroalveolares 


Carpal 


Oclusales 


Laminografias 


Panoramicas 




Teler radiograflas 
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Metodo de Clark 


Es un estudio radiografico, en el que 
se puede determinar si un “objeto” se 
encuentra por vestibular o por 
palatino o lingual. 
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METODO DE CLARK 


Tres incidencias: 
Normo radiacion 
Disto radiacion 


Mesio radiacion 



OBJETO EN VESTIBULAR 
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OBJETO EN PALATINO 
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CLASIFICACION DE TECNICAS 

OCLUSALES 


Incidencia normal 

sagital 

Maxilar 
Sup/Inf Pianos 

Incidencia normal 

lateralizado 

Incidencia oblicua 
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Incidencia oblicua 
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IMAGENES 
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RELACIONADO CON LA POSICION DEL PACIENTE 


• ENFOQUE PARA EL MAXILAR SUPERIOR 

• ENFOQUE PARA EL MAXILAR INFERIOR 

• POSICION ADELANTADA 

• POSICION HACIA ATRAS 

• PLANO SAGITALINCLINADO 

• PLANO SAGITAL LATERALIZADO 

• SUPERPOSICION DE COLUMNA CERVICAL 

• LINEA MEDIA DESVIADA 

• FALTAAPOYO LINGUAL 
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TELERADIOGRAFIAS 


Lateral 






Frontal 
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Trazados cefalometricos 
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Teleradiografia lateral 
de columna cervical 


Se visualiza el espacio occipito- 
atloideo. 

Mide relacion angular entre apofisis 
odontoides y llnea Me. Gregor. 

Se evalua el hueso hioides. 

Anomallas vertebrales y esqueletales. 
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Telerradiografia lateral 
de columna cervical 



Linea de Me. Gregor 
Espacio Occipito-atloideo 
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Carpal 
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Laminografia 



Pianos 


Coronal Medio sagital 




Pianos 

_Axial.es 
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Plano de Frankfurt 



Tomografia computada helicoidal 


• Rotacion continue del tubo 
y detectores 
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Tomografia computada Cone Beam 

(CBCT) 


CBCT 


Imageries 3D 

Baja dosis radiacion 

Imageries Dicom (dan) 

Software interactive 

Nitidez mayor a tac convencional 

Permite planeamiento virtual (implantes y 

cirugias reconstructivas) 


MJR 





R 






1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 











MJR 


INDICACIONES DE CBCT EN 

ORTODONCIA 


Evaluacion de las estructuras anatomicas relevantes 
pre y post tratamiento ortodoncico: 

- espesor de tablas oseas. 

- espesor de tejidos blandos 

- estado radicular. 

- simetria de los maxilares. 

- cavidades neumaticas. 

- posibilidad de incorporar software de 
planificacion de tratamiento. 

- cefalometria 3D. 

- modelos estereolitograficos. 
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Tomografia computada de ATM 
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ATM dcrecha 
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Hipoplasia de condilo 
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Hiperplasia de condilo 



Cl 
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Apertura maxima que produce 

una luxacion 



Agenesia 





condilo 
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Osteocondroma 
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Superposicion 
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2. Nasion 

3. Ptnta nasal 

4. Subnasai 

5. P unto A 

6. Labo superior 


7. Labio nfenor 

8. Estomio superior 

9. Estomo inferior 

10. PuntoB 

11. Pogonibn 

12. Gnation 


13. Mentoniano 
14 Venice del cuelo 

15. Cigomatwo derecho 

16. Crgomatico iTquierdo 

17. Bade orbital derecho 

18. Bade orbital izquierda 


19. Subptpta derecha 

20. Stibpupifar tzquietda 

21. Base alar derecha 

22. Base alar aquierda 

23. Esquina ocular derecha 

24. Esquina ocular i^quierda 


25. Hendidura bocal derecha 

26. Hendidura bocal crquierd« 

27. Gcncderecio 

28. Gone izquierdo 
29 Certro de uvula 
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Puntos 

esqueleticos 


fonbndttecho 
torrin uqufctdo 


Cbndio <fcf«ho 
COnddo uquxfdo 
Arxuia' Oerecho 
Articular tfqu*rdo 
Gonibn dertcto 
Gombn Ajuerd) 
Orbfta derecha 
Orbita ifljuwda 
Glabeta 
Hauon 
Basion 

Espma nasal aniwor 
by na nasal potency 



Pl/HO A 


Pi/toB 


KjgofOr. 
Gnat >on 


Mentomano 

Hodts 

Bonlf anttronfetir Of la 


vertebra C4 
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Silla turca 
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turca 



MJR 


Silla 

turca 
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Gonion 



MJR 




4 




Gonion 


Gonion 


VJU1 



Gonion 
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Menton 
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Cefalometrias 


2D y BD 
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Tabla 1. ANALISIS CONVENCIONAL 

DE JARABACK. 



NORMA 

PACIENTE 

Base craneal anterior S-N 

68 a 74 mm 

68mm 

Base craneal posterior S-Ar 

29 a 35 mm 

36mm 

Altura de la rama Ar-Go 

39 a 49 mm 

47mm 

Longitud del cuerpo mandibular Go-Me 

66 a 76 mm 

72mm 

Angulo de la silla, N-S-Ar 

1 23° ± 5° 

133° 

Angulo articular, S-Ar-Go 

1 43° ± 6° 

142° 

Angulo goniaco, Ar-Go-Me 

1 30° ± 7° 

124° 

Suma total de angulos 

396° ± 6° 

399° 

Mitad superior angulo goniaco, Ar-Go-N 

52° a 55° 

47° 

Mitad inferior angulo goniaco, N-Go-Me 

70°a 75° 

77° 

Altura facial posterior S-Go 

70 a 85 mm 

79mm 

Altura facial anterior N-Me 

105 a 120 mm 

138mm 

Altura facial posterior/anterior S-Go/N-Me 

62 a 65 % 

57.2 % 

Angulo S-N-A 

82° ± 2° 

80° 

Angulo S-N-B 

80° ± 2° 

73° 
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Tabla 2. ANALISIS TRIDIMENSIONAL DE JARABACK 



NORMA 

PACIENTE 

Base craneal anterior S-N 

68 a 74 mm 

62.16mm 

Base craneal posterior S-Ar 

29 a 35 mm 

33.24mm 

Altura de la rama Ar-Go 

39 a 49 mm 

40.92mm 

Longitud del cuerpo mandibular Go-Me 

66 a 76 mm 

72.21mm 

Angulo de la silla, N-S-Ar 

1 23° ± 5° 

131.9° 

Angulo articular, S-Ar-Go 

143° ±6° 

148.7° 

Angulo goniaco, Ar-Go-Me 

1 30° ± 7° 

120.9° 

Suma total de angulos 

396° ± 6° 

401.5° 

Mitad superior angulo goniaco, Ar-Go-N 

52° a 55° 

43.7° 

Mitad inferior angulo goniaco, N-Go-Me 

70°a 75° 

76.8° 

Altura facial posterior S-Go 

70 a 85 mm 

72.07mm 

Altura facial anterior N-Me 

105 a 120 mm 

1 19.62mm 

Altura facial posterior/anterior S-Go/N-Me 

62 a 65 % 

60.24 % 

Angulo S-N-A 

82° ±2° 

80.8° 

Angulo S-N-B 

80° ± 2° 

73.7° 
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Software para 
cefalometrla 3D 
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Dolphin 





Permite segmentar el modelo 3D en diferentes niveles de intensidad (Tejidos 
blandos o duros) 
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Nemoceph 3 D 
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Todo proceso diagnostico bien utilizado 
facilita el tratamiento y nos acerca ol exito. 

La seleccion de los distintos recursos 
diagnostics es responsabilidad de los 
profesionales. 

La formacion constante nos asegura procesos 
curativos por encima de los pardmetros 
estandar de tratamiento. 
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La evolucion e 
el progreso es 


inevitable, 


optativo... 
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Muchas 


gracias... 


Marla Julia Ramirez 
enzova@hotmail . com 


